
■ サィズ： W290XD290XH8 已 2(mm) 

■重量：約 3.2kg 

■ 電源： AC100V 50/60HZ 

■ 消費電力：日 OOW 

■ 電源コード長さ：約]. 8m 

■ ネオ質： ABS 樹脂、 PC 樹脂、アルミ、スチール 

• 強弱切換：日00 W/4 已 OW 

参首振り：（自動)日4度（手動)60度 

参オフタイマー:]/2/4時間設定 

雜4時間自動 OFF 機能 

♦転倒 OFF スイッチ 

■ 一時間あたりの電気代目安 

約1日.8円（強使用時）〈1 kw/h=22 円で算出〉 

■捆包 

値!装箱サイズ: VV9 ] 0XD 200 XH 吕已已 (mm) 
が箱乂数:2台 

が箱捆包サイズ: W 日2已 XD42 已Xり28已 (mm) 


マットブラックを基調に、ヘアライン 
仕上げのアル S ニウム素材を採用した 
モダンデザイン。金属感ある直線的な 
シルエットと、薄型にこだわったボディ 


テールを 生みました。 




































































